シャ ー プ 商品 導入 事例 
株 式 会 社 117 さ ま 飾磨 大 和 会 館 4 rd | プラ スズ マ クラ スタ ー イ オン 





セレ モニ ー ホ ー ル 全館 まる こ 0 2 
44 の 施設 & に 800 台 超 を 導入 し 、 ク リー ン な 空気 環境 が 実現 


還 還 園 導 入 先 


株 式 会 社 117 さ ま 

⑧ 兵 庫 県 姫路 市 (本 社 ) 

⑧1966 年 創立 。 兵 庫 、 大 阪 、 和 歌 山 
に お いて 、 葬祭 場 や 結婚 式場 の 運営 
を 行わ れる 。 グ ルー プ 会 社 で は デイ 
サー ビス や 介護 事業 も 展開 中 。 
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プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 

天井 埋 込 型 

IG-3B35AX( 約 35 m 用 ) x72 台 

IG-1B10A( 約 10m 用 ) x113 台 

床 置き 型 

IG-501YA( 約 50m 用 ) x78 台 

IG-251 YA( 約 25m 用 ) x2 台 

天 板 & 側 面 設 置 型 (モジ ュー ル ) 

IG-2MC05-W( 約 5m 用 ) x137 台 

壁掛 け / 棚 置き 兼用 型 (空気 清浄 機 ) 

FU-M1000( 約 35m 用 ) x145 人 台 

FU-MK500( 約 25m 用 ) x278 台 計 825 台 

人 @2018 年 2 月 か ら 4 月 に か け て 、「 大 和 
会 館 ]、「 や わら ぎ ホ ー ル 」 な ど 44 施設 
の セレ モニ ー ホ ー ル に 順次 導入 。 

販売 : ジー ピー エム 株 式 会 社 さ ま 








こん な ソリ ュー ンション を 実現 し まし た 。 


葬儀 に 際 し て 、 ご 遺族 や ご 親族 が 館内 を 2 一 3 日 使用 され る 間 、 で きる だ け ク リー ン な 空気 環 
境 で 穏やか に 過ごし て いた だ きた いと 考え て いま し た 。 故人 さま を 送る 気持 ちの 集中 を 妨げ な 
いよ う 、 食 事 の 後に 残る 室内 の ニオ イ へ の 対策 も 課題 と な っ て いま し た 。 
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館内 まる ご と プラ ズ マ クラ スタ ー で | | 豊富 な ライ ン ア ッ プ に より 、 設置 場 | | スタ ッ フ が 消 臭 の た め 過度 に 清掃 


空気 を 浄化 。 気持 ち を 落ち 着け | | 所 に 最適 な サイ ズ 、 動 線 を 妨げ すず | | する 必要 が な く な り 、 そ の 分 接客 サー 
て 故人 さま を 送れ る 環境 が 実現 。 | | に 設置 で きる 機種 が 選べ まし た 。 ビス 向上 に も つなが っ て いま す 。 
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較 導入 の 背景 


ご 遺族 ・ こ 親族 が 数 日 間 過 ご され る た め 、 
ホー ル 内 の 空気 環境 を クリ ー ン に し た い 。 
葬儀 に 際 し て 、 ご 遺族 や ご 親族 は セレ モニ ー ホ ー ル で 2 っ 3 日 
を 過ごさ れ ま す 。 そ の た め 当 社 で は 、 で きる だ け ク リー ン な 空気 
環境 で 過ごし て いた だ ける よう 配慮 を 徹底 し て きま し た が 、 食 事 





株 式 会 社 117 の 後に 室内 に ニオ イ が 残り 、 気 に な る こと が あり まし た 。 こ れ ま で 
| は 清掃 や 空気 の 入れ 換え を 行っ た り 、 消 臭 剤 な ど を 活用 し て き 
まし た が 充分 に 解消 で きず 、 残 っ た ニオ イ が 故人 さま を 送り 出す 
気持 ち を 妨げ る 要因 に な りか ね ませ ん で し た 。 
園 選ば れ た 理由 っ li 
II EO EE 2 ? る ーー 
自宅 で も 使用 し て お り 、 空 気 浄 化 に 信頼 感 。 - 器 
= & Ea * * “ 人 
設置 場所 に 応じ て 最適 な 機種 を 選べ る 。 ーー 


プラ ズ マ クラ スタ ー 機 器 は 自宅 で 何 台 も 使っ て お り 、 室 内 の ホ 
コリ っ ぽ さ が 軽減 され た り 、 ニ オイ が 気 に た な ら な く な っ た り し て 、 そ 
の 能力 に は 信頼 感 が あり まし た 。 業務 用 プラ ズ マ クラ スタ ー 機 
器 は ライ ン ア ッ プ が 豊富 で 、 設置 場所 の 広 さ や 動 線 に 合わ せ た nh 
最適 な サイ ズ や 機種 が 選べ る た め 、 館 内 すべ て を カバ ー で きる 課題 の 一 つ だ っ た 食後 の ニオ イ を プラ ズ マ クラ スタ ー で 抑制 
こと に 納得 。 ご 販売 店 の ジー ピー エム さま の 迅速 で 丁寧 な サ = ー グ ea - 
ポー ト 体 制 も 高く 評価 で きた こと か ら 、44 箇 所 の 施設 で 導入 を IF 
決定 し まし た 。 













略 導入 後 の 効 果 


クリ ー ン な 空気 環境 で 穏やか に 式 に 臨め る 。 
清掃 に 時 間 を 取ら れず 、 サ ービス 向上 も 。 
プラ ズ マ クラ スタ ー の 全館 まる ご と 導入 で 、 室 内 の ニオ イ が 気 に 
な ら ず 空気 が キレ イ に 感じ られ る よう に な り 、 ご 遺族 や ご 親族 、 
吊 問 客 が 穏やか な 気持 ち で 式 に 臨め る 環境 が 実現 し まし た 。 消 
臭 ・ 清 掃 の た め に スタ ッ フ の 手間 が 取ら れる こと が な く な り 、 そ の 
分 接客 の 質 の 向上 に も つなげ られ て いま す 。 また 、 プ ラズ マク ラ 
スタ ー は お 客 さ ま に 認 知 度 が 高く 、 機 器 の マー ク を ご 覧 に な られ 
た 時 に 安心 感 に つなが る こと に も 満足 し て いま す 。 
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園 今後 の 展望 ”。。。。 スタ ッ フ の 業務 エリ ア に も 設置 され 、 和 勤務 環境 を 快適 人 
介護 施設 で も プラ ズ マ クラ スタ ー を 導入 予定 。 に ] 
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室内 の ニオ イ を 解決 し て 快適 な 空気 環境 へ 。 

セレ モニ ー ホ ー ル で プラ ズ マ クラ スタ ー の 効果 を 充分 に 感じ られ 
た こと か ら 、 グ ルー プ 会 社 の 介護 施設 で も 導入 を 進め 、 ニ オイ 
対策 に 活用 し て いき た いと 考え て いま す 。 入 所 者 に 快適 な 空気 






環境 の 中 で 過ごし て いた だ き 、 消 臭 ・ 清 掃 に か か っ て いた スタ ッ 5 
フ の 清掃 の 手間 も 軽減 し て 、 よ り 良 い サ ービス を 提供 し て まい り =: ンー 
ます 。 トイ レ に は 動 線 を 妨げ な い 天 井 埋 込 型 や 天 板 & 側 面 設置 型 を 設置 
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